Ulearum Engl. nov. gen. 


Von 


A. Engler. 
Mit 4 Figur im Text. 


Flores unisexuales nudi. Flores masculi 2—3-andri. Stamina sessilia 
leviter compressa, vertice subtruncata, thecis oblongis poro apicali aperien- 
tibus. Flores feminei monocarpidiati.  Pistillum oblongum in stilum aequi- 
crassum subtruncatum vertice excavatum exiens, uniovulatum; ovulum basi 
funieulo brevi affixum, anatropum.  Baccae oblongae breviter apiculatae, 
monospermae. Semen maturum testa tenui instructum, exalbuminosum. 
Embryo oblongus, basi subtruncatus, apice contractus. Flores rudimen- 
tarii inferiores semiglobosi. Staminodia florum sterilium superiorum trun- 
cata, prismatica 5—6-gona arcte compressa. — Herba. Rhizoma horizontale, 
folia pauca atque pedunculum basi cataphyllis paucis involutum emittens. 
Foliorum lamina subtus pallidior sagittata, nervis lateralibus I basi nas- 
centibus utrinque 3—4, 2 reversis, prope marginem arcuatis sursum versis, 
in margine exeuntibus, uno patente, medio sursum verso atque intimo ad- 
scendente apicem petentibus, nervis lateralibus II inter primarios paucis 
transversis atque venis tenuibus reticulatis subtus prominulis. Pedunculus 
tenuis. Spatha oblongo-lanceolata viridis. Spadicis tenuis spatham paullum 
superantis pars feminea uno latere spathae adnata, pars sterilis inter in- 
florescentiam CO et cj quam feminea duplo longiore, floribus rudimentariis 
paucis sparse atque infra flores masculos fertiles staminodiis biseriatis dense 
obsita, inflorescentia mascula fertilis brevis e staminum seriebus 6 vel 
florum c seriebus 3 composita, appendice claviformi obtusa, inferne sta- 
minodia monstrante, medio et superne laevi superata. 

U. sagittatum Engl. — Rhizoma 4—5 mm crassum, internodiis bre- 
vibus. Foliorum petiolus 1,5— 9,5 dm longus, lamina, sagittata, 0,9—1,3 dm 
longa, 7—9 em lata, lobis posticis sinu obtuso angusto vel latiusculo se- 
junctis, obtuse triangularibus anticum aequantibus vel brevioribus, usque 
7 em longis et 3,5—4 cm latis. Cataphylla 4—5 cm longa. Pedunculus 
2—2,5 dm longus. Spatha oblongo-lanceolata, circ. 4—4,5 cm longa, 
1—8 mm lata. Spadieis inflorescentia feminea 1 cm longa a mascula 
interstitio 2 cm longo separata, inflorescentia mascula cum appendice 2 cm 
longa, inferne 3 mm crassa. Pistilla circ. 3 mm longa. Baccae 6—7 mm 
longae, 3 mm crassae. 
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Hylaea, im Ubergang zur subäquatorialen andinen Provinz: im Walde 


am Shitari Jaco, Pongo de Cainarachi (Ure n. 6323. —  Blühend und 
fruchtend im Sept. 1909). 





Ulearum tagillautum Vgl. A £ r^ Pflanze ni Blutenstand. und Fruchtstand, 

fH ode dnufloreseenz ohne. Spatha, C die fertile 5 Infloreseenz mit. den benachbarten 

trillen Blutenanlagen, D eine untere sterile Bluter ianlage, A eine abere sterile Blüten- 

enlage, P emn *taubblatt, G eim solches von der Selle, u eur BStaubllatt nn. Längs- 

Im, J oma € Bote eder. Puth, A em aches nu b Ängsse bmt, L eine Samen- 

anlape, M mie Berre, N dine wolche mr unreferm Samen im Löngssehmitt, O em 
refer Same im Lángssehnit, P Embryo. 


